MARYA Priewko CIESIELSKA 


urodzona w roku I8I3, 


opatrzona sw. Sakramentami, po długich cierpieniach, zasnęła w Panu dnia 10 Grudnia 1890 roku 
o godzinie 5-tej popołudniu. 


W drukarni A. Koziańskiego w Krakowie. 
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